جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة ٠:‏ 1197 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 3 راسه المتوسطه / الدور الاول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة اجيال حمورابي الاهلية للبنين 


1 | 1421911197001 | احمد طالب جاسم جودة 0 | 50 | 50 | %5 | 4 | مس | 0 
2_| 1421911197002 _| احمد محمود حكمان خضير 100 | 21 | 50 | شر | 34 
3 | 1421911197003 _| جعفر حيدر عبد على محمد ا | 67 | 50 | %5 | 50 | مل | 0 
_ 4 | 1421911197004 _| سليمان عائد خليل جبار ____| 50 | 59 | %7 | 58 | مل | 0 
_ 5 | 1421911197005 | ضرغام عماد شمخي جير 100000 |0 50 | 53 | 21 | 68 | مسل | 0 
_ 6 | 1421911197006 | علي عقيل عبد الله كريم اا | 53 | 66 | 50 | 61 | ناج | 20 
عمار أمجد أحمد عبيد م ]| م د م || م | سل | 0 
8 | 1421911197008 _| ليث عماد محمود شكر | 565 | 60 | 39 | 54 | مل | 0 
_ 9 | 1421911197009 _| محمد رياض هادي حسن 00000 |[ 70 | ا6 | 38 | 61 | مل | 0 
6 | 1421911197010 | يوسف عدي ربيعحمود | 66 | 52 | 52 | 53 | ناج | 223 __ 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


